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Das Unternehmen auf einen Blick 


Wer wir sind 

Fresenius Medical Care ist der 
weltweit führende Anbieter von 
Produkten und Dienstleistungen für 
Menschen mit Nierenerkrankungen. 
Wir betreuen mehr als 332.000 
Patient*innen und bieten unsere 
Produkte in rund 150 Ländern an. 
Unser Ziel ist es, Menschen nicht 
nur zu behandeln, sondern Inno- 
vationen zu schaffen und das Leben 
der von einer Nierenerkrankung 
Betroffenen zu verbessern. 


Vision — Mission — Strategie 
Zukunft lebenswert gestalten. Für 
Patient*innen. Weltweit. Jeden Tag. 
Diese Vision leitet unser Unternehmen 
in seinem Bestreben, den Menschen 
eine gesamtheitliche Nierentherapie 
mit herausragender Versorgung und 
qualitativ hochwertigen Produkten 

zu bieten. Unser Ziel ist es, mit 
unseren innovativen Produkten und 
Dienstleistungen weltweit nachhaltige 
Lösungen zu verlässlichen Kosten 
anzubieten. Unser Engagement 

für Nachhaltigkeit ist ein integraler 
Bestandteil unserer Strategie. 


Vorstandsvorsitzende 
Helen Giza 


